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  فتاوى عــامـة

  إجراء عملية تغيير صمام القلب يستخدم فيها صمام خنزير/الخميس( 2020/10/29م)فتاوى على الهواء مباشرة

  صلاح الصاوي


  
  او مناسب لزكر الخنزير هل يجوز ان تغيير صمام القلب يستعمل في صمام خنزير اذا هذا هو الممكن والمسكن. نحن امام لسنا امام طعام نترفه باكله. قام عملية صمام قلب لانقاز حياة مريض
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  فنحن امام حالة اضطرار. فاذا كنا امام اضطرار طبي وليس لنا وليس معنا بديل فهذه رخصة باذن الله تعالى. ويغتفر في الباطن ما لا اكسر مما يغتفر في الظاهر فان شاء الله اذا تعين هذا سبيلا وحيدا لانقاذه
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  او هذا هو يعني الصمام الفعال والمناسب باجماع الاطباء. ارجو ان يكون في ذلك فسحة بازن الله ازا وجد بديل مناسب فلا شك ان البديل المناسب اطيب ارضى لله سبحانه وتعالى وابقى لدين صاحبه
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